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In nullunt nomenReligionis seu verum, * 
sum coagulari hominis possunt , nisi 
signaculorum aut-sacramentorum visibiliu 

sortio coltigentur . 

Aug, I. 19. conlra Faustum c. 



1. 



Jl er unum hominem peccatum in hunc mun- , 
dum intravit^ &per peccatum mcrs, &ita'tn 
omnes homines mors pertransiit , in quo omnes 
peccaverunt (a) , Hos ue a peccati jugo libera- 
rct opportuna 3c cfficacia remedia pro sua,qua 
pollet, infinita misericordia instituit Deus O. 
M. per qua omnis vera justitia vel incipit , 
vel ccepta augetur, vel amtssa reparatur (6). 



Sunt in lege nova hujusmodi remedia, si- 
gna nempe, qux gratiam tum significant, tum 
eonferunt. Id autem cuilibet innotescere facile 
potest, qui hfec prssertim perpendat : Pe- 
trus vero ad illos .* posnitentiam agite ? &6a~ 
ptizetur unusquisque vestrum in remtssionem 
peccatorum vestrorum (r), & : Nali negligc 
re gratiam ? qux in te est, que data est ti- 
b't. . . cum tmposttione manuum presij/terii (d) r 



II. 
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Hujusmodi signa Sacramenta dicuntur novaJ 
Iegis, qux ita definiri solenr a catholicis: Sa- 
cramencum est signum sensibile a Deo insti- 
tucum , qucd graria; rum siguificanda: , tum 
conterendre vim habet; hinc Aug. : Sacramm- 
tum est sacra rei stgnum (a). 



Rejicienda itaque est definitio, quam tradit 
Socinus: Sacramentum esr nttdttm & simplex 
signum y quo Chratiamts a Judao vel Genti- 
l't distinguitttr (b) ; Tora enim & adsequara 
Sacramentonjm narura per illam non exprimi» 



Ad eamdem plagam amandanda eft defimrio 
Calvini : Sacramentum externum est symbo- 
lum, quo benevolemiie erga nos sux promis- 
siones conscientiis nostris Dominus obsignat ad 
sustinendam fidd nostra imbeci/litatem (c): 
scilicet omnis efticacia Sacramentis per eam 



IV. 



tur. 



V. 
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adimitur, & in solam fidem refunditur, nec 
sufficiens est ad naturam Sacramenti exponen- 
dam. 

VI. 

Qua: diximus satis evincunt, ab hominibus 
Sacratnenta institui non posse. Cum enim gra- 
ria divina sit quidam participatio natura; Dei, 
arrha Spiritus Sanfli, & pignus cilestis ha;re- 
ditatis, quamam creatura poterit eam ita eie- 
mento sensibili coiligare, ut corpus tangat & 
animam sanftificet j" 

VII. 

Quare nemo, nisi prspotenti ac divina na- 
tura praeditus, instituere Sacramenta poterat. 

VIII. 

Christus ergo homo-Deus auflor est Sacra- 
mentorum novas Jegis. 

IX. 

Ex natura Saeramentorum sequitur etiam , 
per ea gratiam conferri vi actus externi & 
congruo modo hominibtis applicati citra meri- 
tum suscipientis seii administranth ; scilicet 
juxta schola; loquendj mqdum a Trid. Patri- 
bus usurpatum ex opere operato (a). 

A 3 X. 



(«) Sin.7. rjn.8. 
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Efficaciam tamen Sacramentis non ita via- 
dicamus, ut prosint etiam ponentibus obicem; 
idest iis, qui, dum possunt , praivits fidei , 
spei aliarumque virtutum motibus se nonprse- 
pWnt. HincAug. jgw ergo fectt te ttnt «, 
wn te justificat sme te (a). 

XI. 

Turpiter igitur in errorem inciderimt Do- 
natista:, dum totamSacramentorum efficaciam 
in sanftitatem ministri & suscipientis disposi- 
tionem refimdebant, eaqne gratiam producere 
e» opere operantis contendebant . 

XII. 

Nec aliud dicendum est de Novatoribus , 
qut Sacramenta novs Iegis gratiam producere 
neearunt, non alium effeaum iisdem rnbuen- 
tes nisi ut confirment fidem, seu persuasiQ- 
oem, qua Fideies certo credant, sibi peccata 
non imputari. 

Fatemur quidem , hunc dicendi modum ex 
ofe- 



Strm. 15. h vft. Ap. 
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opere operato quoad effectum Sacramentorum 
designandum priscis tcmporibus in usu non 
fuisse; ob hanc lamen vocabulorum noviratem 
non est, cur adeo in nos insurgant Eterodo- 
xi ; siquidem illa non ad novitatem doclrins 
introducendam inventa fuerunt, sed potiiis ad 
veterem commode enuntiandam. 



Porro hujusmodi novitates non i!Ix sunt, 
quas arguit Paulus hisce verbis (a) : O Timo~ 
thee , aepositum custodi , devitans profanas 
•vocum novitates. Scilicet Apostolus nonloqui- 
tur de iis vocibus, qua: Ecclesise adprobatio- 
ne ad antiquam doflrinara exprimendamquan- 
doque introduci consueverunt . 



Cseterum Hxreticos nequaquarri juvant Apo- 
stoii verba ; JusthiaDei pcr fidem JcsuChri~ 
sti (b). Corde creditur ad justitiam (c). Ar- 
bitramur hominem juftificari per fidem (d) . 
Ek his enim hoc unum colligi poteft, nempe 
in justificationis negotio primas esse fidei par- 
tcs juxta illud (e): Fides est humanx saiutis 
initium , fund amcntum & radix omnis justi- 



XIV. 



XV. 
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ficationis , sine qua impossibtle est placere 
Deo; Unde Apostolus ipse (a) .• Salvos nos 
fecit per iavacrum regenerationis . 



Scilicet fides, aliaique virtutes non suntcau- 
sx effefirices gratix, qum per Sacramenta ob- 
rinetur, sed simplices & mera: dispositiones , 
qua: in iis requiruntur, qui sunt rationiscom- 
potes , ut gratiam a Sacramentis consequan- 
tur . 



Hinc patet, verba, qure cum elemento Sa- 
cramenta constituunt, non csse promissoria vel 
concionalia , ied consecratoria , ut colligi po- 
test etiam ex Aug. : Hoc est verbum fidei, 
quod pradicamus , quo sinedubio, ut munda- 
re possit , comecratur & baptismus (b). Scili- 
cet finis proximus eorumdem non est fidem 
excirandi aut divinaspromissiones in nobis ob- 
signandi, fed symbola confecrandi, ur effica- 
ciam acquirant. 



Quod exposuimus profeflo effatum fcholarum 
a nemine judicari potest; est enim Catholicum 
dog- 



XVI. 



XVII. 



XVIII. 
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dogma a Trid. definitum : Si quis dixerit , 
p er ipsa nove legis sacramenta ex opere ope- 
rato non conferri gratiam ; sed solam fidem 
divtnte promissionis ad grattam consequendam 
sujficere; anathema sit (a). 

XIX. 

Tria porro concurrere ad conficiendum sa- 
cramentum ; materiam nempe, formam, & in- 
tentionem. asserit Eug. IV, Sacramenta tri- 
bus perficiuntur , •uidelicet rebus tamquam 
materia, vcrbis tanquam forma^ & persona 
mmiitri conferentts Sacramentum cum inten- 
tione factendi quod facit Ecclesia , quorum si 
aliquod desif, rton perficitur Sacramentum(b) . 
Nos tamen duohtis primis, materia nempe & 
forma , circa quas a scholasticis nonnulia; le- 
vioris momenri quaistiones agitari solent , 
non immoramur ; sed statim ad tertium apud 
Theologos celeberrimum gradum facientes as- 
serimus, intentionem faciendi quod facit Ec- 
clefia adeo necessariam esse, ut si de|it, nul- 
lum etficiatur Sacramentum. 

XX. 

Porro hujusmodi nccessitas placitum schola- 
rum non est, de quo falva fideicompage dis- 
pu- 



putari possit. Nimirum ita definiit Trid. post 
Eug. decretum: Ji jh« dixerit-, inministris, 
dumSacramenta conficiunt conferunt , wo« 
requtrs tntcntionem saltem facicndi quod fa- 
dtEcclesia; anathema sit (a). 

XXI. 

Inde tamen nullo modo fequitur , ad valo- 
rem Saeramenti in ministro requiri expiicitara 
intentionem faciendt quod facit Ecclefia . Nam 
fufficere poteft etiam implicita . 

XXII, 

. Neque opus est, ut minifter benesentiat de 
Ecclesia Cath. Romana , Quidquid enim de 
ipsa cogitet, ratum erit Sacramentum, modo 
vere intendat facere quod facit Ecclesia Chri- 
sti , qualiscumque tandem iHa sit sive apud 
Catholicos, sive apud Hxreticos. 

XXIII, 

Hinc prono alveo fluit, validum esse posse 
Sacramentum, etiamsi minister existimet, sub- 
jeflo non conferri ejusdem Sacramenti effeclus, 
& signutn illud prorsus inefficax arbitretur. 

XXIV. 



(0 Stit. 7 . cw. 11. 
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Vaiidum igitur esse potest Sacramentum e» 
tiam ab Hairetico collatum, vel ajudxo, vel 
Pagano, quinimo ab Atheo ipso. 

XXV. 

i Nimirum ad valorem Sacramenti, fidem ia 
Ministro necessariam non esse fidenter asseri- 
mus. 

XXVI T 

Ipsa quoque Catholica Fides docet, valere 
Baptismum ab Hireticis datum, modo omnia 
illa fervent, qus ad ejus cssentiam.pertinent; 
siquidem Trid.: Si guis dixerit, baptismtim. 
qui etiam datur ab Harreticis in nomine Pa~ 
tris (3* Filii, & Sp. SanSi cum intenthne 
faciendi quod facit Ecclesia , non esse verum 
Baptismum ; anathema sit {a) . 

XXVII, 

Validurn pariter esse posse collatum a non 
baptizato , si omnia adhibeat , qux adhibc- 
ri debent, confidemer asserimus, iis prssertitn 
innixi, qus respondit Nicoiaus I, ad Bulgaros : 



t,(f, 
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Hi profetlo ( baptizati a >ion baptizato ) si 
in nomi/ie Trinitatis .... baptizati sunt .... 
conttat cos tion esse dc novo baptixandos . 
Quare Eug. IV. in Decr. ; In casu necessitatis 
Ctiam Paganus baptizare potest . Similia alij 
Fontifkes non pauci {a). 

xxvnr. 

QiiB cum ita sint, multo magis irritum noi 
essc Sacramentum a Catholico, etsi improbo 
scelestissimoque viro collatum, inviflo animo 
sustinemus ; modo nihil eorum desit, quas ad 
iliius essentiam Tcquiruntur. 

XXIX. 

Igjtur nihil profecere Apoftolici stantes pro 
nulliute Sacramcnti collati ab hominibus ma- 
lis, quod videre ast apud Bernardum (b). 

XXX. 

Non absimile judicium proferendum est de 
Waldensibus, Albigenlibus, Hussitis, iisque o- 
mnibus, qui in eodem luto hsserunt. 



(*) Htkm m Dhhi, r. 5. ic Bifi. 
(i) Strm. 66. in Cimk, . 
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Qns difta sunt circa validitarem Sacramen* 
torum a Miniftro improbo collatorum inter 
dogmata Cath. Fidei a Trld. definita funt re- 
censenda (a). 

XXXII. 

Hinc tamen nefas esset eruere , Sacerdotem, 

Sui Ia:thalis culpz sibi consciusSacramenracon- 
cit extra necessitatis casum, quolibet omisso 
contritionis a£tu, licite id peragere, nullaque 
aggravari culpa. Illud enim certum & fixum 
unicuique esse debet, inter validtim Sc licitum 
maximum interesse discriraen. 

■XXXIII. 

Porro ratum non efl Sacraraentum , si mi- 
nister irrisorie & mimice operetur . Etenim 
requiriturintentio, qua sibi proponat in animo 
id facere quod facit Ecclesia. 

XXXIV. 

Scilicet, ut consistat Sacramentl natura, ne- 1 
cesse est, ut minister saltem implicite velit 
nomine Ecelesia: ritum a Christo prsescriptum 
peragere. 



(») Im. 7. na. 11, 
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XXXV. 

Quod quidem velle non posse arbitramur 
mimstrum, qui Jiberc & serio exteriorem Sa- 
cramenti ritum excrcet ; intus autem secum 
ipse sratuir, se nolle facere quod iacit Eccle- 
sia Christi. 

XXXVI. 

Quare illorum senrentia, qui cumCatharino 
asserunt, hujusmodi Ministrum vaiide Sacra- 
mentum conficere, quacumque prava laceatin 
ejus animo voluntas, minus probabilem judi- 
camus . 

XXXVH. 

Eam vero in praxi minus tutam esse totis 
viribus defendimus. 

XXXVIII. 

SaneitafcribitBened.XlV, Siconster, quem- 
piam aut Baptismum contulisse , attt aliudSa- 
cratnentum ett iis , guai iterari negueunt , ad- 
mhiistrasse , omni adhibito externo ritu , sed 
intentione retenta , aut cum deliberata volun- 
tate non faciendi quod facit Ecclesta ; urgen- 
te quidem neceffitate , errt Sacramentum he- 
rum sub condttione perficiendum; si autem 
res 
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res moram patiatur , Sedis jfpostolictB oracu- 
lum ertt exquirendum [a). 

XXXIX. 

Quidquid vero sitde scntentia Cathariniana, 
ad Jicitam confecHonem Sacramentorum certum 
estin ministro requiri aliquam voluntatem tum 
ritum externum aChristoprsscriptum perficien- 
di, tum ut ex co ritu resultetquod sacramen- 
tum dicitur, tum denique ut cs eodem efie- 
ctus debiti consequaatur . 

Peccaret ergo, & quidem graviter, quicum- 
que Sacramentum adminiftrans secum animo de- 
cerneret: Non intendo facere quod facit Ec- 
clesia. Przterquamquod enim hujusmodi pro- 
positum in contemptum cedtt Ecclesis in re 
gravis momenti, damnata fuit ab lnnoc. XI. 
sequens propofitio: Non est illicitum in Sa- 
cramentts conferendis sequi opinionem proba- 
btlem de valore Sacramenti, relicla tutiore . 



W U j. t. + * S/«. Di«. 
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PubKce dispuiabuntur Vicetis in JEdibus 
Episcopalibus Anno Domini 
MDCCLXXXIX. Mense 
Julu, die 31. 

V J 
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Publice disputabuntur Vicetis in ^idibus 
Episcopalibus Anno Domini 
MDCCLXXXIX. Mense 
Julii, die ji. 



Publice disputabuntur Vicetia; in ^Edibus 
Episcopalibus Anno Domini 
MDCCLXXXIX. Mense 
Julii, die 31. 
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